Kanonik Stanistaw Pankiewi 


dekretarz Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej Archidiecezji Krakowskiej 


zaopatrzony sw. Sakramentami, po długich a ciężkich cierpieniach, zmarł w Krakowie | 
dnia 8 września 1936 r. w wieku lat 41, kapłaństwa 18. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


przy zwłokach odbędzie się w piątek dnia 11 września b. r. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym w Krakowie-Podgórzu, 
poczem nastąpi eksportacja na miejsce wiecznego spoczynku. 


Na te smutne obrzędy zaprasza Wielebne Duchowieństwo, wszystkie organizacje Akcji Katolickiej, a szczególnie Stow. 
Młodzieży i Wiernych 


Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. 


poanzesowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


